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F elemenk tili 


QIRIMTATAR ViKiPEDiYASININ MALUMATI 

F elemenk tili — bir german tilidir. Felemenk ve 
Belgikamn resmiy tili. 


German tilleri 

§arq German tilleri Burgund tili* | Got tili * | Qirim Got tili* | Vandal tili* 

Garp German tilleri Afrikaans tili | Alman tili | Agagi Alman tili | Felemenk tili | Friz tili | 

Haltsnova tili* | ingliz tili | isko q (Ingliz-lskoq) tili | Luksemburg tili | 
Vimisoriga tili | Yidig tili | Yola tili * 

§imal German tilleri Dan tili | Farer tili | island tili | isveg tili | Norn tili* | Norveg tili 

izaat: * Olu tiller 


Felemenk tili 

Nederlands 

Memleketler: 

Felemenk, 

Belgika, Surinam, 


Felamenk Antilleri, 
Aruba 

Resmiy status: 

Felemenk, 

Belgika, Surinam, 
Felemenk Antilleri, 
Aruba, AB 

Laf etken sayisi: 

22 million 

Siralama: 

37— 48 

Simflagtirma 

Kategoriya: 

Avrasiya tilleri 

ind-Avropa tilleri 

German tilleri 

Garp German tilleri 

Elifbe: 

latin elifbesi 

Til kodlari 

ISO 639-1: 

nl 

ISO 639-2: 

dut (B); nld (T) 

ISO 639-3: 

nld 

Vikipediyamn Felemenkge boliigi 
bar 


Menba- "https://crh.wikipedia.org/w/index.php?title=Felemenk_tili&oldid=125817" 


Bu saife sonki olaraq 2015 s. martnin 26,16:23 tarihinda yanardi. 
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